Artikel 02 [Beschreibung (ZEG Art.Nr. 


20526 Cross RS 434 33-G. | | 
Federgabel [Suntour NAX-D RL LITE Disc swglänz [nicht Ito. 
Steuersatz  [CH:9280TW schwarz  [oeo-87674 
Spacer fema O ë To 
Vorbau  JaS-025_o0-125mm 318mm, 7 Iniohtinb. 
Lenker [HB-RBT2-ENM sw-m.620/2531.8mm. 5° [nicht Ito. 
Sane [usek Sea T1 How niohtitb. | 
San awo ooo O oos 
Feige | xc21D sw. Decse. [oeo-3a279 
Speichen ____ |Sapim 2mm Niro sw 20m2 [ooo-00000 
Schlauch  JsvioBig —  foooooooo] 
Shimano FO-T611C 44782124 Z sw 170mm | | 
00-0000 
u —  ___ joso:zesar 
60-67704 
Shimano FD-T67010  [o6o-78002 


Kassette 2 _____|Shimano, CS-M8000-11 11-40Z. 060-66727 


Stand 2/2016; nachfolgend Änderungen möglich 


